422               CALCUL DES INDICES DES FONCTIONS.
la somme u H- 6 pourra être représentée par un polynôme ordonné suivant les puissances ascendantes de a et de la forme
(10)                            « -4- «M' H -- ""H
v          '                                                                                                             ï      r>
il,       r                  r>   '
1.2            ï .2.3
dans ce polynôme les coefficients de
^j         '                <-> ?
1.2         1.2.3
savoir,
seront de nouvelles fonctions de x que l'on nomme dérivées de la fonction a, la dérivée du premier ordre u' n'étant autre chose que la limite vers laquelle converge le rapport
(ii)
tandis que a s'approche indéfiniment de zéro, et la dérivée u(x] de Tordre a? étant le coefficient de - ~ -- 7 dans le polynôme (10). Si
I.2.D..... î'/7                                  *                   .
Ton suppose, pour fixer les idées,
(12)                 H = A-oar^-h/riar"1-1-^. ..+ *w_s ^c2 + A-m_i a? + km,
k^ /;,, ..., Aw-2» ^/n-M ^ étant des quantités constantes, on trouvera
(13)    M + S = ^0(^ + a)w+^(^ + a)w-1+...H-^-J(j? + a)e+^
et, par suite,
i  M' =r mkQxm'1 -+-(m — \)kl xm~- -h- ... H- 2 A:OT_,a: H- km-l9
(14)    '  ^m (/M — i)m/:0^^-2-H (m — 2) (m — i)^^?"1-3-*-. . . -h i .2X",n_2,
Or il résulte des formules (14) : i° que l'on obtiendra la dérivée du premier ordre u' en multipliant chaque terme de la fonction u par l'exposant de x dans ce terme, et diminuant ce même exposant crime unité; 2° que, pour obtenir les dérivées de u des divers ordres, il+ L = ^.
